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High Performance Solutions S.A. 
Societe Anonyme 

L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent 
R.C.S. Luxembourg B n° 141.457 


Extrait des resolutions prises lors de la reunion du Conseil d'Administration tenue en date 
20 decembre 2016 


Le siege social de la societe esttransfere du 3, Place Dargent, L-1413 Luxembourg au 74, 
Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. 


Le Conseil d'Administration 


High Performance Solutions S.A. 



